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URZĘDNIK SĄDOWY 


przeżywszy lat 40, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
w dniu 5 Kwietnia 1887 r. zakończył doczesne życie. 


Wyprowadzenie zwłok ze Szpitala św. Łazarza wprost na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w Sobote 
dnia g b. m. o godzinie 5 popołudniu, na które rodzina zmarłego zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


